VIII. Gremisclie aus zwei Stoffen.
(Losungen und Mischungen.) 107. Die Grundfalle.
1.  Fall.    Gemische von Gasen und von Gasen mit iiber-hitzten Dampfen.    Diese  Gemische konnen,   solange nicht einer der Bestandteile gesattigt wird, wie einheitliche Gase oder iiberhitzte Dampfe  behandelt werden  (Abschn. 7a).    Die  ungesattigte  feuchte Luft gehort hierher (Abschn. 55 und 56).
2.  Fall.    Gemische  von  Fliissigkeiten  oder  gesattigten Dampfen mit solchen bestandigen Gasen, die sich nur ver-schwindend wenig in  der Fliissigkeit losen.    Im Dampfraum befindet sich ein Gemisch aus dem gesattigten Dampf  der Fliissig-keit und dem Gas, irn Fliissigkeitsraum reine Fliissigkeit.   Im unteren Grenzzustand iiberwiegt die Fliissigkeit weitaus, im oberen ist diese in gesattigten Dampf verwandelt.   Fur den letzteren Zustand ist die naBfeuchte  Luft   ein Beispiel,   fur   den   ersteren   das   Gemisch   aus Wasser   und  Luft  in  den  Dampf maschinenkondensatoren,   in   den Wasserstrahlluftpumpen und Druckluftwasserhebern.
3.  Fall.    Gemische von Fliissigkeiten und solchen Gasen  (oder iiberhitzten Dampf en) ? die in betrachtlichem Grade von der Fliissigkeit absorbiert werden (sich in der Fliissigkeit losen), wie z. B. die gasformige Kohlensaure oder der ungesattigte Ammoniakdampf im Wasser.    Im  Gasraum  befindet  sich  in diesem Falle  ein  Gemisch aus Gas und Dampf, wie unter 2., dessen Bestandteile jedoch nicht den vollen der Temperatur entsprechenden Sattigungsdruck der reinen Stoffe besitzen.   Im Fliissigkeitsraum befindet sich keine reine Fliissig-keit, sondern eine L6sung des Gases  in der Fliissigkeit.    Bei An-derungen   der  Temperatur  oder   des Druckes  tritt  Gas   aus   dem Losungsmittel (Wasser)  aus  oder  in  dasselbe  ein.    Die Loslichkeit unterliegt besonderen Gesetzen (Abschn. 110).
4.  Fall.   Losungen fester oder nicht fliichtiger fliissiger Stoffe in Fliissigkeiten (z. B. Losungen von Kochsalz, Zucker oder Schwefelsaure in Wasser).   Im Dampfraum befindet sich bei mafiigen Temperaturen praktisch nur Dampf des Losungsmittels, der jedoch nicht den vollen Sattigungsdruck ,des reinen Stoffes besitzt.lso nicht, wie bei den umkehrbaren Zustandsanderungen, identisch mit dem dem jeweiligen inneren Gleichgewichtszustand entsprechenden Arbeitswert, der gleich fp'dv ware. Man darf somit Gl. 3 nicht in der Form schreiben Q^U—U^+Afpdv, einzelnen meist unbestimmt und ohne Gleichgewicht verlaufenden Zwischenzustanden ermitteln. Man hat vielmehr zunachst den Endzustand, in dem wieder das innere Gleichgewicht im Korper hergestellt ist, zu bestimmen. Wenn dies geschehen ist, kann man den Unterschied der Entropiewerte in den beiden Gleichgewichtszu-n, groBeren oder kleineren Temperaturspriingen gegeniiber der Umgebung vor sich gehen.
